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AL'TOV OX - Mod. RA 95 . Auto radio per la gamma onde medic, a permcabilita variafoile, £ costiruito da due parti unite eon tin 
oavo a qtiattro enntliillori. Media fmiuenza a 455 kr/s. Potenasa d'uHrita 1*5 watt. OoTwnmo : 2,6 ampere a 13,5 volt. 








